Citra Garden Bintaro berlokasi di Jl. Merpati Raya, Sawah Lama, Tangerang 
Selatan, Banten. Lokasinya sangat strategis, dekat dengan berbagai fasilitas 
umum, seperti: 


Stasiun KRL Jurang Mangu 
Bintaro Exchange Mall 

RS Pondok Indah Bintaro 
Universitas Pembangunan Jaya 
Universitas Bina Nusantara 
Universitas Prasetiya Mulya 
Universitas Trisakti 

Universitas Multimedia Nusantara 
Universitas Pelita Harapan 


Citra Garden Bintaro juga memiliki akses yang mudah ke berbagai jalan tol, 
seperti: 


Tol JORR 

Tol Jakarta-Tangerang 
Tol Jakarta-Merak 

Tol Bintaro-Serpong 
Tol Bintaro-Jogjakarta 


Citra Garden Bintaro adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang mencari hunian 
yang nyaman, aman, dan strategis. 


